
この 7 ニユアクレでパソコンの 





この 7 ニユアルの表記にごいて 



本文中の記号について 1 

本文中に記載されている記号には、次のような意味びあります。 

が重要 

お使いになるとさにミ主意していたださたいことや、してはいけないことを記述しています。 

必ずお読みください。 

P POINT 

操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。 

参照先を記述しています。 

渗顚 

参照していたださたいマニュアルを記述しています。 

0 

冊テのマニュアルを表しています。 


シ IJ ーズ名にごいて 


このマニュアルは、次の機種のシ IJ ーズについてまとめて説明しています。 
お使いの機種によって、該当する箇所を読み分けて操作してください。 


機種のシリーズ名は、保証書に記載されていまず。 
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• TEO 
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デスクパワー 

DESKPOWER 


テオ ビブ □ ビブ □ ルークス 

TEO 已旧 LO、BIBLO LOOX 





(イラストは一例です。お使いの機種により異なります。） 













































セ 


ットアップを 
始めが/ 


初めてパソコンの電源を入れるときに行う準備について説明します。 
次のチャートの順に進めましょう。 


〇 



(む Windows のセットアップ 




复 


r がず実行してくだをし、 J を実巧する 


(〇 r 画面で見るマニュアル J の準備をする） 

インターネットに接続しない方は〇へ 


所要時間の目安 
約3日〜90分程度 



(Q インターネット接続の設定をずる 

__ 

@ Windows を最新の巧態にずる 

_ : i ： _ 

(〇 FMV を最新のが態にずる 
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) 


の セキユリテイみ]策をする （セキュリティ巧策ソフトの初期設定） 


(〇 ユーザー登録をずる 




(0 パソコンのが態を保巧ずる (マイ U カバ U ) 


































1 Windows のセットアップ 


設置場所のを意事頃 


〔 TEO をお使いの場合^ 

• AV ラックに収納する場合は、 AV ラック前面にドアなどびないちの、および AV ラック背面びふさ 
びれていないちのをお使いください。また、パソコンと周囲のラックの壁の間に、日 cm じ1上のすさ 
間をあけて < ださい。 

•次のような場所でお使いになると、パソコンび故障する場合びあります。設置場所の問題による故障 
の場合には保証期間内でも有償修理となります。 

-棚やドア付さ AV ラックなど、空気の流れび悪く熱のこもりやすい場所 
-パソコンの前後左ちおよび上部に充分なスペースをとれない場所 



ットアップ時のを意事頃 


〔 BIBLO をお使いの場合) 

• AC アダプタび接続されているか確認してください。バッテ U 残量びなくなると、途中で電源び切れ 
て Windows のセットアップに失敗し、 Windows び使えなくなる場合びあります。 

• ここではマウスを接続しないでください。 

「『画面で見るマニュアル』の準備をする」の 手順 4 (••► P .19) び終わってから接続してください。 


([セットアップ前には周辺機器を接続しないでくだをい） 

•別売の周辺機器 (LAN [ラン]ケーブル 、 USB [ューエスビ ー] メモ U 、 メモ U - 力ード、プ U ンタなど) 
は Windows のセットアツプび終わるまで接続しないでください。 


セットアップび終わるまで電源を切6ないでくだをい） 

• Windows のセットアップの途中で電源を切ると、 Windows び使えなくなる場合びあります。 

「「必ず実行してください」を実行する」 （••► P .12) の手順び終わるまでは、絶対に電源を切らない 
で < ださい。 


〔時間に宗裕をもって作業してくだをい) 

• Windows のセットアップをした後は、パソコンを使えるようにするための準備び必要です。 
パソコンの準備には、半日じ(上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。 
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お ffi いの機種の操作方法を確認して < ださい 


これ降の操作は、お使いの機種によって異なります。お使いの機種の操作ち法を確認してください。 
なお、お使いの機種によってイラストは若干異なることびあります。 

( deskpower ^ . マウスを 使って操作をします。 


»> 





目的の位置にマウスポインタを合わせ、左ボタンを 
カチッと1回 押して、すぐに離します。 

この操作のことを、 「クリック」 といいます。 


マウスを平らな場所に置いたまますべらせると 
マウスの動さに合わせて 、 K (マウスポインタ） 

び画面の上を動さます。 

P POINT 

マウスの向きに注意してください 

-ワイヤレスマウスはボタンびあるほうをパソコン本体に向けて使います。 

- USB マウスはケーブルをパソコン本体に向けて使います。 

マウスポインタがうまく動かない場合 

操作をしてちマウスポインタびうまく動かない場合は0『スタートガイド]設置編』を 
ご覧になり、パソコンを設置している環境および接続の確認をしてください。 


C TEO )C BIBLO ( L 日日 XP を除く） ) •••••フラット ポイントを 使って操作をします。 



指先で操作面をなぞると、指の動さに合わせて、 
b (マウスポインタ）び画面の上を動さます。 


目的の位置にマウスポインタを合わせ、左ボタンを 
カチッと1回 押して、すぐに離します。 

この操作のことを、 「クリック」 といいます。 


( bIBLO LOOX P シリーズ） . ステイツクポイントを 使って操作をします。 



指先でスティックポイントをなぞると、1^(マウス 目的の位置にマウスポインタを合わせ、左ボタンを 

ポインタ）び画面の上を動さます。 カチッと1回 押して、すぐに離します。 

この操作のことを、 「クリック」 といいます。 


Wind 日 WS のセットアップ 3 


































































初めて電源を入れる〜 Windows のセットアップ 

初めて電源を入れるときは、 Windows のセット アップと いう作業び必要です。 Windows のセットアッ 
プとは、初めてパソコンの電源を入れるとさに、]回だけ行う操作です。 このマニュアルの手順どおり 
に進めてください。 この Windows のセットアップび終わらないと、パソコンは使えるようになりません。 

Windows のセツトアップ 


1 0 『スタートガイド1設置 編』 をご覽になり、パソコンの電源を入れます。 


TEO をお ffi いの場合 

設置場所についての画面び表示されます。 

画面に表示される注意をよくご覧になり、お使いの環境にあわせて次の操作を行ってください。 



(画面は機種や状況により異なります) 


► 適切な場所に設置してある場合 

キーを押してください。この後は、 手順2 へ進んでください。 

► 設置をや Q なおす場合 

® キーを押してください。パソコンの電源び切れます。 

この後は、0『スタートガイド]設置編』をご覧になり、パソコンを適切な場所へ設置 
し直してください。 

設置し直した後、もう一度 手順1 からセットアップを始めてください。 

► セットアップが終わった後、適切な場所に設置し直す場合 

@キーを押してください。セットアップび始まります。 

この後は、 手順2 へ進んでください。 

パソコンび再起動するたびにこの画面び表示されますび、 IT 必ず実行してください」を 
実行する」 （••► P .12) の手順び完了するまで、@キーを押して操作を続けてくださ 
い。 ® キーは押さないで<ださい。 

IT 必ず実行してください」を実行する」 （••► P .12) の手順び完了したら、 0 『スター 
トガイド]設置編』をご覧になり、適切な場所に設置し直してください。 
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2 [ Windows のセットアップ J 画面が表示をれるまで何も触 S ずに、そのま 
ましば S く （10 〜20分程度）お待ちください。 

電源を入れると、 「 Windows のセットアップ」画面び表示されるまでの間、次のような画面び表 
示されます。 


電源を切らずにそのままお待ちください 

「 Windows のセットアップ」画面び表示されるまでの間、一時的に画面び真っ暗に 
なったり（]〜3分程度)、画面に変化びなかったりすることびありますび、故障 
ではありません。 電源を切らずにそのままお待ちください。 

途中で電源を切ると、 Windows び使えなくなる場合びあります。 




「Windows のセットアップ」画面 


路廬要* 

しば!5 く操作をしないと 

•これじ(降、電源を入れた状態でしばらく（約己分間）操作をしないと、動画（ス 
ク IJ ーンセーバー）び表示された0、画面び真っ暗になった0することびあ0ま 
すび、電源び切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能び働いて 
いる状態です。元の画面に戻るには、フラットポイント、スティックポイント、 
キーボードを操作してください。操作してち戻らない場合は、電源ボタンを押す 
か電源スイッチをスライドさせてください。ただし、電源ボタンまたは電源スイッ 
チは4秒1^^(上押したり、スライドさせないでください。パソコンの電源び切れ、 
Windows び使えなくなる場合びあります。 

• TE 日をお使いの場合、パソコンの省電力機能び働くと、連動してテレビの省電力 
機能も働く場合びあります。パソコンの画面に戻るには、テレビの電源を入れ直し、 
パソコンの画面びテレビに表示されるように、テレビの入力を切り替えてください。 


養願 

▼電源を切って Windows が使えなくなった場合 
0『トラブル解決ガイド』 

一 「 Q & A #」 ^ r パソコンびおかしいとさの Q & A 集」一 「 Q パソコンの電源を入れると、 
Windows が再起動を繰り返す」または 「 Q パソコンの電源を入れても、 Windows が起動 
しない」 




電源を切らずに次のページへ 


Windows のセットアップ 5 






















3 次の設定になつていることを確認してかん r 次へ J をクリックします。 



この画面の設定は変更しないでください 

設定を変更すると、パソコンを正常にお使いいただけなくなる可能性びあります。 
手順3で確認した設定のまま、次の手順へ進んでください。 

旧本」、「日本語（日本 )」、 「Microsoft IME 」 似外になつていた場合 

各項目のち横に表示された^をクリックすると項目の一覧び表示されます。表示さ 
れた一覧の中から、それぞれ該当する項目を選択してください。 
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4 ライセンス菜頃の内容をご覽になり、ご同意いただけるときは「ライセンス 
祭頃に同意します J を2ヶ巧クリックして固にし、 r 次へ J をクリックし 
ます。 

Windows を使用するには「マイク□ソフトソフトウエアライセンス条項」と「使用許諾契約書（ラ 
イセンス条項)」の同意び必要です。 


「マイク□ソフトソフトウェアライセンス条項」をご覧になりクリック 


巧 Windows か r ットアップ 

ライたンス 条]^ お話みになつてください 

マイクロソ P トソフトウでアライセンスを巧 
TA HOME E 
TA HOME F 


【图 ライ iz ンス条項に同意し ます) Windows をが用するには同意が必要) (A) 


O-.i 

I 

I 

〇-- 

〇-- 

ノ I -I 


が用啤ず尹巧ま户イか、/スを巧、 

富： bii 巧ま会社(た(下劈巧といいます)では、本製品にインストール、もしくはミを付されているゾ 
フトウェア ( W 下本ソフトウェアといいます)だ’巧胤げこだく傕利铺を滿こうホして許諾するにあ 
たり、下記「ソフトウェアのほ巧を件 J にご’同意いただくことを使用のをかとさせていただいてお 
ります。 _ 

なお、おを樣が本ソフトウェアのご’使用翊那をされた時点で、本契約にご‘同意しげこだいたものゾ 


【回 ライ它ンス条項に同含し ます] [Windows を使用するには同意が必要) (U 



因囚をクリックすると 
文章が上下します 


(画面は機種や状況により異なります） 


使用許諾契約書」をご覧になりクリック 


「次へ」をクリック 




電源を切らずに次のページへ 


Windows のセットアップ 7 





























5 ユーザー名、アカウントで使用する画像を入力•選択してか S 、 r 次へ J を 
クリックしまず。パスワードはここでは入力しないでください。 



AMMm 

ユーザー名は半角英数字 （a 〜 Z、A 〜 Z、 〇〜 9) で入力してください 

ユーヴー名は半角英数字 （ a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で入力してください。けなどの 
記号は入力しないでください）半角英数字 （ a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で入力しないと、 
パソコンび正常に動作しなくなる可能性びあります。 

パスワードは、ここでは入力しないでください 
パスワードは後から設定でさます。 Windows のセットアップびすべて完了した後 
に設定してください。パスワードの設定方法については、 Windows のヘルプを表 
示し、「パスワード」で検索して「コンピュータをパスワードで保護する」をご覧 
ください。 


P POINT 

ユーザー名を半角英数字 （a 〜 Z、A 〜 Z、 〇〜 9) で入力するには 

「Microsoft IME 」 の言語バーの入カモードび、次のようになっていることを確認してください。 



入カモードび0になっていない場合は、キーボードの隱薑/リを押してください。 
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デスクトップの背景を選択してか s 、 r 次へ j をクリックします。コンピユー 
夕ちはここでは変更しないで < ださい。 



コンピュータ名 ► 変更しないでください 


アカウントで使用する画像 
► お好みの画像をクリック 
して < ださい。 


「次へ」をクリック 


磁 重虔遍 

コンピュータ名は、ここでは変更しないでください 

表示されているコンピュータ名は、後から設定でさます。コンピュータ名を変更す 
る場合は、 Windows のセットアップびすべて完了した後に変更してください。コ 
ンピュータ名の変更ち法については、 Windows のヘルプを表示し、「コンピュー 
夕名」で検索して「コンピュータ名を変更する」をご覧ください。 




電源を切らずに次のページへ 


Windows のセットアップ日 


























r 推奨設定を®用します j をクリックします。 



「推奨設定を使用しま 
す」をクリック 


P POINT 

r 推奨設定を使用します」を選択すると 

インターネットに接続したとさに、 Windows を最新の状態にするためのプ□グラムび自動的に 
更新されるようになります。 Windows を最新の状態にすることにより、ウイルスび侵入したり、 
不正アクセスされたりするセキュ IJ ティホールをなくすための対策ちされます。 

r 開始 J をク U ックします。 





























9 r 於ず実行してくだをい j ウィンドウが表示されるまで、そのまましば S く 
お待ち < ださい。 

この間に画面び何度か変化します。「必ず実行してください」ウィンドウび表示されるまで、お使 
いの機種により己分上時間びかかる場合びあります。 




r 必ず実行してください」ウインドウ 



P POINT 

Windows のセットアップでパスワードを設定した場合 

Windows のセットアップでパスワードを設定した場合は、再起動後に□グオン画面び表示さ 
れます。□グオン画面で、ユーヴー名をク IJ ックし、 Windows のパスワードを入力してから、 
©をク IJ ックしてください。 Windows を始めることびできます。 

続いて、「必ず実行してください」を実行します （••►P.12)。 


Windows のセットアップ11 








































2 r 必ず実行して < ださい j を実行ずる 


r 必ず実行してください」は、パソコンの初期設定を行うプ□グラムです。降の手順は最 
後まで必ず実行してください。実行しないと、し K つかの機能びお使いになれません。 
機種によっては、画面び表示されるまでに時間びかかることびありますび、そのままお待ち 
<ださい。 


ネットワークに接続していないことを確認してください 

「必ず実行してください」は、インターネットなどネットワークに接続していない 
状態で行ってください。ネットワークに接続していると、「必ず実行してください」 
び正常に終了でさない場合びあります。 


r 実巧ずる J をクリックします。 



Z r ユーザーアカウント制御 J ウインドウが表示をれた S 、 r 続行 J をクリック 
します。 



3 パソコンの初期設定が始まりまず。そのまましば S くお待ちください。 


しばらくおまちください 


巧«^。 
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八ードウエア診斷が始まり、次の画面が表示をれます。 手順 已の 画面が表 
巧されるまで、そのままお待ちください。 

途中、ディスプレイを診断する画面なども表示されます。 



r 診断センターにお問い合わせください」と画面に表示された場合 

画面の指示に従ってください。 


r 保証期聞表示 J ウインドウが表示をれます。保証書を用意してくださし、。 


i„J 解 iE 巧 P 占表示 


この嵐が MV シリーズをおちし、ボめ巧き細こあリげとうごさんほす。 

• 本梨品の f 呆証巧 Pb うは、下目己 r 巧訝 P 月妃日」より1年聞となります。本巧 I こ同 
て L 1るな i 正畫のり呆 i 肺那台日 J 柳こ下記の f 呆託刷を日をおまき下さい。なお 
巧始日 I ま本馬品のをおぞ是巧 I こ入れた日となります。 

•巧 i 正閉お日の I 己入び無 L 1巧含、巧 i 正まはおかとなります。 




•巧 i 正巧聞は、,{ V コン本な内のな敦ほ所に記録されております。 

なお、 FMV 面面でをる7 ニュアルの むコンの’语節から L 〇 でもご居頂けるよう I ; 
なっております。 

•無料悔巧 I こ聞する詳細は、巧罰まま面の「無料優巧規定」ぞご居下さい。 


(ま)顯雜飄離總臟穀^旨赞 M 蟲紹議廳 S 

とします。 


な証開始日： 200 * 年**月**日 
な証期間：な証閲始曰よ 0 * 年 


さ±巧な巧をな 



保証書は栖包箱に貼り付け!5れています。 


画面に表示をれた保証開始曰を、保証書に書き写しまず。 

保証書に保証開始曰び記入されていないと、 保証期間内であってち 有償での 修理となります（なお、 
保証開始曰は本製品の電源を最初に入れた曰になります)。 

保証書は大切に保管してください。 


この面だ MV/ シリーズ巧おみげ财巧誠こありびとうごさ‘ L ホす。 

MUSS 覇蕴髓 

. 照正剛占日の記入び點、船' 巧 i 蛙I嫩力と视ます。 

mi . FMV 由面でをる7ニュア J 佩 J 1•、ノコンの巧街から11つでをご掛がるよ3こ 

■ぉ削を巧に巧する詳細ん淵き裏面の喘料降巧規定!をご居下さい。 

巧〉 g 臟離飄觸黯端 


(巧 証閱始曰： 200*を**月**日 J 

お 証巧ほ： を 証 id 拓日よ 0* を し 


FUllTSU 保証書 11111 illlllllllllllll 


♦ 


K 巧巧/耀巧をな様へのわ顧ぃ 

CKIM に，ち黄い上げ曰、資2/11社生，な用， IS 番号 S こ e 入めクえ. 
,•••* お••じを,レ < だミい. 


1 おななお曰 

おな巧向 

1 年月日 

巧泣 M 始曰よ yi 年巧 


霞±通巧す会な 71 が 71 幻ぉ[■が 

(-•ハードウ王アの巧!*‘德理のご巧族な口 


1 - 5-2 M シチイセンタ- 


[» 理杞» I] 


〜 —■" 


韻餓鄉，驗 5 搬魏織ミ槪織お重お : 

巧な用阳>1 了後の條11#、アフターサービスについてご不明なホは、本なな誦 


!&を無巧で傳理することをお約束するをのです，<かず直面をご><ださい • > 

ん， 

の WSfl 巧口またはお買し、上げの) R»g/ 販売をせへお巧し々ねせくだか、 CI 


(保証書の夕面はお買上げの状況により異なります） 




電源を切らずに次のページへ 


「必ず実行してください」を実行する13 


















































































r 閉じる j をク u ツクします。 



保証書に r 保証開始曰 J を書き写したことを確認したん r いいえ J をクリツ 
クしまず。 

保証期間を確認したいときは「はい」をク IJ ックしてください。ちう一度「保証期間表示」ウィン 
ドウび表示されます。 



表示されたウインドウの内容を確認し、 roKj をクリックします。 



(画面は機種や状況により異なります) 





















































I はじめに 


r パソコシを巧ばっち 0 ガイド j へようこそ！ 

このガイドの左側のメニユーボタンを版香にクリックし、案 
内に従って操作ををめると、必要な準備をひととおり済ませ 
ることびできます。 

準備を中巧するときは、左側のメニユーの一を下にある[お 
了する]をク U ックします。ただし、中巧したら、なるべく 
早く再開して続きの操作を行ってください。再開するには、 
デスクトップの劃（パソコン準偏ぱっちりガイド）をクリッ 
クします。 

このガイドを使った準備についての詳しい操作方法を知りた 
い場合は、0 r スタートガイド2它ットアップ編』（冊子 
7ニユアル）をご貴ください。 

^_ 

♦左側のイニユーポタンを、上から版にクリックす 
ることをお勧めします。ただし、インター不ット 
に巧続ずる準巧げ整っていない場合は、実行でき 
ない頃目をとぱして準備び整つてから実行してち 


(画面は機種や状況により異なります） 


參願 

▼無線 LAN については 
0『 FMV 取扱ガイド』 

一「パソコンの取り扱い」 


「無線 LAN 機能を使ラ」 

11 r パソコン準備ばっちりガイド J の画面が表示をれたことを確認します。 


(画面は機種や状況により異なります） 


「パソコン準備ばっちりガイド」は、パソコンを使うために必要な設定やセキュ IJ ティ対策などの 
操作を、画面上でガイドします。これ1；(降、本マニュアルでは「パソコン準備ばっちりガイド」を 
使って、パソコンを使うための準備をする手順の説明をします。 


10 画面がいつたん暗くなり、パソコンが再起動します。 r パソコン準備ばつち 
りガイド J が起動ずるまでしば S くお待ちくだをい。 


P POINT 

r 無線 LAN 電波停止中」という画面び表示された5旧旧 L 日で無線 LAN 搭載機種のみ） 

無線 LAN 機能搭載の機種の場合、 Windows のセットアップび終了すると、パソコンの電源を 
入れるたびに画面ち下に次の画面び表示される場合びあります。 

しばらく何ち操作しないと、表示されていた画面は消えます。 


;謹固融信止中... 囚 J 

i 釉王巧谋 LAN が駐易萄 b : こなつていミす。丢谅を制 t 
I するに(もユーテイリテイで鼠定を密吾してくださ 
I い。 

. の思定方前:こついては、[/ \ j しプ]ボタ>をク 
. リックしてください。 

f 囚沉回ちごのゾツセージを表示.する 




r 次回もこのメッセージを表示する」 の F 
をクリックして r にすると、この画面は表 
示されなくなります。 


電源を切らずに次のページへ 


搜 


八ソコシ準備ばつち0乃イド 


パソコン》记ばつちりガイドでは、バソコンを巧うためにおまな設定かじ"ユリテイが策などの没作をおさに 
Iご I 是巧します.ぜひ、このカイドを巧つて、バソコンを在5ための董«をばつち0進めてください. 

V 7-クについて：このパソコンををじしておないいただくために必妄なま«を示します • 



「必ず実行してください」を実行する15 

































































P POINT 

TEO でパソコンの画面びテレビに正しく表示されない場合 


このパソコンにテレビを接続した場合、テレビとパソコンの画面表示の仕様に違いびあるため、 
テレビ画面よりち小さく表示されたり、パソコンの画面の一部び切れて表示されたりすることび 
あります。 

パソコンの画面びテレビに正しく表示されない場合は、「パソコン準備ばっちりガイド」の「テ 
レビ画面の調整」をク IJ ックし、表示される画面をご覧になって操作を進めてください。 

養願 

▼ TEO の画面表示について詳しくは 
0『 FMV 取扱ガイド』 

一「パソコンの取り扱い」一「テレビの画面にあわせて表示する」 


A 重曼敦 

r コンピュータ名に…」というメッセージび表示された場合（テレビチューナー 

搭載機種のみ） 

表示されたメッセージの内容を確認し、「日に」をク U ックします。 



この後は「補足情報①」 （••► P . 己 6) をご覧になり、テレビの初期設定を行ってく 
ださい。 


続いて、『画面で見るマニュアル』の準備をしましよう （••► P .18)。 




















マニ ュアルではシングルクリックで説明しています 

「必ず実行してください」を実行すると、ク IJ ックの設定びシングルク IJ ックに設定されます。 

シングルク IJ ックとは、マウスやフラットポイントなどの左ボタンを1回押す操作です。 

ダブルク IJ ックとは、マウスやフラットポイントなどの左ボタンを素早く 2回続けて押す操作です。 

これじ(降、マニュアルではシングルク IJ ックを前提として記載しています。 

ク IJ ックの設定をシングルク IJ ックからダブルク IJ ックに変えたいときは、次の操作をしてください。 

1. ©(スタート）一「コント□-ルパネル」の順にク IJ ックします。 

2. 「デスクトップのカスタマイズ」をク IJ ックし、「フォルダオプション」の「シングルク IJ ックま 
たはダブルク IJ ックの使用の指定」をク IJ ックします。 

3. 「フォルダオプション」ウィンドウの哈般」タブにある「ク IJ ック方法」で「シングルク IJ ック 
で選択し、ダブルク IJ ックで開く」の©をク IJ ックして幾にし、「日に」をク IJ ックします。 

パソコンの電源を切つて操作を中献でをます 

ここまでの操作び終了したら、パソコンの電源を切って操作を中断でさます。 

ただし、セキュ IJ ティ対策ソフトの設定などび完了していないため、でさるだけ早くこの後の準備を再 
開してください。 

■操作を中断するには 

1. 「パソコン準備ばっちりガイド」の左側にあるメニューの「終了する」をク IJ ックします。 

2. 「パソコン準備ばっちりガイドを終了します。」というメッセージび表示されたら、 rOK 」 をク IJ ッ 
クします。 

「パソコン準備ばっちりガイド」び終了します。 

3. パソコンの電源を切ります。 

參閣 

▼電源の切0かた 
CFFMV 取扱ガイド』 

一「パソコンの取り扱い」一「電源を入れる/切る」 

■操作を再開するには 

1. デスクトップにある ( パソコン準備ばっちりガイド）をク IJ ックします。 

「パソコン準備ばっちりガイド」び起動します。 

2. 「『画面で見るマニュアル』の準備をする」 （••► P .18) の手順に従って操作を再開します。 


「必ず実行してください」を実行する 17 



I 画面で見るヌニユアル 


ここでは、電子マニュアル巧！ r 画面で見るマニュアル J のネ刀 
巧設をを巧って、使えるよラに準備します。 ff 画面で見るマ 
ニユアル j は、この後の作業で必要ですので、必ず準備して 
<ださい。 



董«を巧めるには、[実行ずる]をク U タクしてください. ■ 

^_ 向する~| j 

巧ねったら、ち!か!がニュ-から[イシタ-ネット]をクリックして くだを、 • ' 


3 『画面で見るマニュアル』の準備をする 

パソコンの操作でわからないことびあったら、 @ 『画面で見るマニュアル』を使って調べ 
ることびでさます。ここでは、『画面で見るマニュアル』の初期設定を行い、使えるよ 
ラに準備します。 

1 or パソコン準備ばっちりガイド J の r 画面で見るマニュアル J をクリック 
し、 0 r 実行する J をク IJ ックします。 


〇 


e 


Z r ユーザーアカウント制御 J ウインドウが表示をれた S 、 r 続行 J をクリック 
します。 

〇を] 『画面で見るマニュアル』の準備が始まります。 「 FMV 画面で見るマニュ 
アルの準備が終了しました。 J と表示されるまで、そのまましば S < お待ち 
<ださい。 

^ 『画面で見るマニュアル』の初期設定を自動で行っています。 手順4 の画面び表示されるまで 
には已分!;(上時間びかかる場合びあります。 

P POINT 

機種を選択する画面び表示された5 

別紙などで特に指示びない限り、お使いの機種名（品名）を選んでください。 


搜 


パソコシ準備ばっちりガイド 


バ、ノコン塞巧ばっちりガイドでは、パソコンを巧うために必要な設走や它キユリティ巧まなどの揉作を)6まに 
ごま巧します.ぜひ、このガイドを巧つて、パソコンを巧ラための塞«をばつち〇巧めて<ださい. 

マ 7—クについて：このパソコンを安 I こ、してお使いいただくためにぶ夏な蠢«を示しまず. 



1扫 

































































4 [ FMV 画面で見るマニュアルの準備が終了しました。 J と表示をれた S 、 
rOKJ をク IJ ックしまず。 



これでを 1 『画面で見るマニュアル』の初期設定は完了です。 

ち] 『画面で見るマニュアル』の動作条件については、「補足情報④」 （••► P .62) をご覧ください。 


■ B 旧 L 0 をお使いの方は、マウスを接続でさます 
BIBLO をお使いの場合、これじ(降はマウスをご利用になれます。 
パソコン本体の US 日コネクタ（六与己マークのあるコネクタ） 
に USB マウスを接続してください。 


參願 

▼マウスの接続方法 
^ 『画面で見るマニュアル』 

一「己.パソコン本体の取り扱い」一「マウス/フラットポイント」一「マウスを接続する」 

■ [PowerPoint 2日日7」を起動してプ□ダクトキーを入力してください (PowerPoint 2007 
搭載機種のみ） 

「PowerPoint 2日日7」は、初回起動時にパッケージに同捆されているプ□ダクトキーの入力び必要にな 
ります。表示される画面の指示に従ってプ□ダクトキーを入力してください。操作ち法について詳しくは、 
パッケージに同捆されているマニュアルをご覧ください。 




® インターネットに接続する方は、「インターネットを始めるための準備をする」へ進みましよう （••► P .20)。 

インターネットに接続しない方は、「セキュリティ対策ソフトの初期設定をする」へ進みましよう （••► P .42)。 


『画面で見るマニュアル』の準備をする1日 

































A インターネツトを始めるための準備 
をずる 


このパソコンでインターネットやオンつインユーヴー登録を利用するには、インターネット 
に接続するための準備び必要です。 

ここではインターネットに接続する流れと設定について説明します。 

インターネットに接続したら、必ず始めに、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るた 
めのセキュ IJ ティ対策を行つてください。 


省電カモードをお使いになる場合 （ B 旧 L 0 MG シリーズ、 B 旧 LOLOOX のみ） 

省電カモードによって LAN やモデムなどの機能び停止しているため、インターネッ 
卜に接続でさない場合びあります。 

省電カモードでインターネットに接続する場合は、あらかじめ通常モード 
の状態で、 LAN やモデムなどのご利用になる機能の設定を変更してくださ 
し飞。省電カモードの使いちについては、®(スタート）一「すべてのプ□グラム」 
一「省電カューティ11ティ」^「ヘルプ」の順にクリックして表示される説明をご 
覧ください。 


インターネットに接続するまでの流れ 


このパソコンでインターネットに接続するには、プ□バイダとの契約や通信回線と対応したモデムなど 
の周迈機器び必要になります。 

また、インターネットをご利用になる環境によってインターネットに接続するための設定方法び異なり 
ますので、次ページの図をご覧になり、ご利用ち法にあった設定ち法を確認してください。 

參願 

▼インターネットについての詳細は 
を! 『画面で見るマニュアル』 

一「3.インターネット/ E メール」 
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■インターネットに接続する流れ 



無線 LAN を使って接続ずる？ 



いい又 


無線 LAN じ(外の方法でインターネットに接続する場合は、 
巧 『画面で見るマニュアル』一「3.インターネット /E 
メール」一 r インターネットに接続するための設定 J 一「回 
線ごとの接続設定の流れ」をご覧になり、それぞれの接 
続回線にあわせた機器の用意や設定を行ってください。 


パソコンに無線 LAN は 
内蔵されている？性] 


_ はぃ _ 

内蔵の無線 LAN を使う？ 


はい 



いい又 


別売の無線 LAN アダプタをご利用ください。 

設定方法は、別売の無線 LAN アダプタのマニュアルをご 
覧ください。 


別売の無線 LAN アダプタを使ってインターネットに接続 
する場をは、 を] 『画面で見るマニュアル』^「己.パソコ 
ン本体の取り扱い」^「無線|_八1\1」^「別売の無線 LAN 
アダプタを使う」をご覧になり、設定の変更を行ってく 
ださい。 


「無線 LAN でインターネットに接続する」 （••►P.22) を 
ご覧になり、無線 LAN の設定を行ってください。 


[ま]このパソコンに無線 LAN び内蔵されているか確認するには、 0『 FMV 取扱ガイド』一「仕様一覧」をご覧ください。 



パソコンを最新の状態にし、セキュリティ巧巧を行ラ 


初めてインターネットに接続するときは、パソコンを最新の状態にし、セキュリティ巧策を行ってください。 

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性が新たに見つかったり、 
悪質なコンピュータウイルスが出現したりしている可能性があります。 

引き続き、 r 己. Windows を最新の状態にする」 （••►P.34) か5マニュアルの順に従って操作を巧ってください。 

V- J 


欺重要; 

内蔵モデムをご利用の方は（内蔵モデム搭載機種のみ） 

ソフトウエアを起動したままインターネットに長時間接続していると、パソコンの 
CPU に高い負荷びかかり、内蔵モデムでの通信び切断される場合びあります。こ 
のような場合は、ブラウヴやメールソフトじ(外のソフトウエアを終了してからもう 
一度インターネットに接続してください。 


インターネットを始めるための準備をする 21 




































無線 LAN でインターネットに接続する 


ここでは、パソコンに内蔵されている無線 LAN [ラン]を使ってインターネットに接続する方法を説明 
し On 9 〇 

その他の方法でインターネットに接続する場合は、「インターネットに接続する流れ」 （••► P .21) を 
ご覧になり、設定を行ってください。 

參閣 

▼無線 LAN をお使いになる上での注意 
巧! 『画面で見るマニュアル』 

一「己.パソコン本体の取り扱い」一「無線 LAN」 一 r 無線 LAN をお使いになる上でのご注意」 


■無線 LAN でインターネットに接続ずるまでの流れ 

ここでは、ブ□ードバンドルータを使用した場合を一例として説明しています。 

ご契約のプ□バイダやネットワークの形態によっては、使用する機器び異なる場合びありますので、 
ご利用の環境にあった機器を用意してください。 



■ 無線 LAN で困った S 

無線 LAN のご使用に際して何か困ったことび起さた場合は、次のマニュアルをご覧ください。お問 
い合わせの多いトラブルに関する症状、原因、対処ち法を記載しています。 

資願 

▼無線 LAN で困った5 
を! 『画面で見るマニュアル』 

一「己.パソコン本体の取り扱い」一「無線 LAN」 一「無線 LAN で困った5」 
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step ! 無線 LAN アクセスポイントの設定を確認する 

パソコンでインターネットへ接続するためのプ□ファイル（接続設定）を作成する際に、無線 LAN 
アクセスポイントのネットワーク名 (SSID [エスエスアイデイー])とセキュ IJ テイの設定情報び 
必要になります。 


媳墨載 

無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ機能を設定していない方は 

無線 LAN アクセスポイントにセキュ U ティ機能を設定していないと、無線 LAN 
の電波び届<範囲内であれば誰でち特別なツールを使わずに、通信内容の傍受、あ 
るいはネットワークに侵入でさる可能性びあります。無線 LAN をご利用になる場 
合は、無線 LAN アクセスポイントのセキュ IJ ティ機能を設定することをお勧めし 
ます。 

セキュ U ティ機能の設定ち法は、無線 LAN アクセスポイントに添付の取扱説明書 
をご覧ください。 


、 お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧になり、次の欄に記入してくださし、。 

無線 LAN アクセスポイントの設定がわか5ない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントに 
添付の取扱説明書をよくご覧いただき、お使いの無線 LAN アクセスポイントの製造元のお問い合 
わせ窓□でご確認ください。 

ネットワークち （ SSID ) 

無線 LAN アクセスポイントの名前のようなもので、パソコンか5接続する無線 LAN アクセスポイント 
を識別する劇こ利用します。 



セキュリティキーまたはパスフレーズ 

無線 LAN アクセスポイントにセキュリティをかけるとさに設定するパスワードです。 
r セキュリティキー」や「パスフレーズ」などと呼ばれます。 



セキュリティの種類 

無線 LAN アクセスポイントに設定するセキュ 
リティの種類です。設定でさるセキュリティに 
は、 r 認罰なし（オープンシステム)」や rwEP 」、 
「 WPA - パーソナル （ WPA - PSK )」 など、いく 
つかの種類びあります。 



D 音号化の種類 

rWEP 」 や 「 TKIP 」、「 AES 」 などの暗号化の 
種類です。セキュリティの種類によっては、こ 
れ5の暗号化の種類ちパソコンに設定する必要 
があります。 
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… p 2 無線 LAN の電波を発信する _ 

パソコンの無線 LAN の電波び発信されているか確認をします。 
お使いの機種を確認し、次の操作を行ってください。 


■ DESKPOWER、TEO の場合 

I ©( スタート）^ ^すべてのプ□グラムJ ^ r 無線 LAN 電液オン/オフツー 
ル J 一 r 無線 LAN 電液オン/オフツール J の順にクリックします。 

「無線 LAN 電波オン/オフツール」ウィンドウび表示されます。 

Z or 現在無線 LAN の電液が停止しています J と表示された場合、 包 博液 
巧信 J をクIIックします。 

「現在無線 LAN の電波び発信しています」と表示されている場合は、そのまま 手順3 へ進んでく 
ださい。 



3 r 終了 J をクリックします。 



P POINT 

「無線 LAN 電波オン/オフツール」は次の方法で起動することもできます。 

©(スタート）一「検索の開始」に半角英数字で次のように入力し、を押します。 

c ：¥ fjuty ¥ WLANUty ¥ wIanuty . exe 
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夏み 

已 GHz 帯の電波の発信を停止する （IEEE 802.11 a に準拠した無線 LAN 搭載 

機種をお使いの場合） 

パソコンを屋外でお使いになる場合、電波法の定めにより己 GHz 帯の電波を停止 
する必要びあります。この操作を行うと、現在使用している電波び 2.4GHz 帯であつ 
てち、通信びいったん切断されます。 


參顧 

▼ 已 GHz 帯の電波を停止するには 
を) 『画面で見るマニュアル』 

-「氏パソコン本体の取り扱い」^「無線 LAN」 ^「無線 LAN の電波を発信する/停止する」 
-「電波を停止する」^「已 GHz 帯の電波の発信を停止する」 

続いて、 step 3(-^ P.26) へ進んでください。 


■ BIBLO の場合 

I パソコン本付:のワイヤレススイッチが ON になつていることを確認します。 

養願 

▼ワイヤレススイッチの位置（巨旧 L 日） 

DFfmv 取扱ガイド』 

-「各部の名称と働を」 

2 〇 画面ち下の通知領域にある;み （Plugfree NETWORK [プラグフリー 
ネットワーク]) をちクリックし、 0 表示されるメニューか S r 電液発信 J 
をク U ックします。 

「電波発信」びグレーに表示され、「電波停止」び表示されている場合は、そのまま step 3(-^ P.26) 
へ進んでください。 




5 GHz 帯の電波の発信を停止する (IEEE 802.11 a に準拠した無線 LAN 搭載 

機種をお使いの場合） 

このパソコンを屋外でお使いになる場合、電波法の定めにより己 GHz 帯の電波を 
停止する必要びあります。この操作を行ラと、現在使用している電波び 2.4GHz 
帯であってち、通信びいったん切断されます。 

1 . 画面右下の通知領域から，•を (Plugfree NETWORK ) を右ク U ックし、表示さ 
れるメニューから「己 GHz 屋外モード」をクリックします。 

已 GHz 帯の電波び停止します。 
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STEp 3 ネットワークプ□ファイル（接続設定）を作成してインターネットに 
接続する 

ネットワークプ□ファイル（接続設定）を作成し、インターネットに接続します。 

ここでは例として、 Windows の標準機能でインターネットに接続する手順を説明します。 


1 ©( スタート）一 r 接続巧 J の順にクリックします。 



イネット 
Internet Explorer 

Sh 至す乂ール 
>ClJ Windows メール 


ウエルカム t ンター 


Windows Media Center 


9 

を \ 

a Windows Media Player 

Windows フォトギでラリー 
^^ Windows Live Messenger ダウン□—ド | 
团 Windows DVD メーカー 
^^ Windows カレンダー 
勇 Windows ミ-ティングスぺ-ス I 


コシト D - J レノ f みレ 



「ネットワークに接続」ウインドウび表示されます。 
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2 r ネットワークに接続 j ウィンドウに、 P .23 に記入した接続するネットワー 
クち ( SSID ) が表巧されているか確認します。 


P POINT 

ネットワーク名 （ SSID ) び表示されていない場合でも 

「ネットワークに接続」ウィンドウの区]をク IJ ックすると、電波の接続状態により、接続する 
ネットワーク名 (SSID) び表示される場合びあります。 

=>接続するネットワーク名 （ SSID ) び表示されている場合 



「ネットワーク名を選択する場合」 （••►P.28) へ進んでください。 
与接続するネットワーク名 （ SSID ) び表示されていない場合 



「ネットワークに検出できません」 
と表示されます。 


(これ!;!降の画面は機種や状況により異なります) 


「ネットワークプ□ファイルを手動で作成する場合」 (••►P.30) へ進んでください。 
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ネツトワークちを還択ずる場合 


•) 


〇 接続するネットワーク名 （SSID) をクリックして選択し、 包 r 接続 J を 
ク u ツクします。 


©辱 


I-cd-iFb ' 図 ’ 


ネジトつークに度民 


接境するキツトワークを进択します 


の赫 斥べ て 


囚 


を…。 


它キユリテイの設をが有効なネツトワーク 




法爲またはネツトつークをわかトアツフしまず 

を、 y トコークとなちわンクーホ巧さまず 


© 


([ m _ i)l キでンセル I 


Z 〇 r セキュリティキーまたはパスフレーズ J に、 P.23 に記入した r 七キュ 
リテイキーまたはパスフレーズ J を入力し、 0「 接続 J をクリックします。 



「パスワードの夕字を表示する」の〇 
をクリックし图にすると、入力して 
いる「セキュリティキーまたはパスフ 
レーズ」の夕字を表示することがでを 
ます。 


接続でさると、「正しく接続しました」とい5メッセージび表示されます。 


2扫 











































セキュリティの警告び表示されたら 

無線 LAN アクセスポイントのセキュリティび設定されていないと、セキュリティ 
の警告び表示されます。表示された内容をよくお読みになり、「接続します」をク U ッ 
クしてください。 

なお、インターネットに接続した後は、無線 LAN アクセスポイントのセキュ IJ ティ 
機能を設定することをお勧めします。 

セキュ IJ ティ機能の設定ち法は、無線 LAN アクセスポイントに添付の取扱説明書 
をご覧ください。 


3 〇 次の設定を 巧い、© r 閉じる J をクリックします。 

-「このネットワークを保存します」の[□をク IJ ックして图にします。 
-「この接続を自動的に開始します」の[□をク IJ ックして图にします。 



口夸ネジトつークに接括 


oawH で tn に 正しく接爲 しました 

〇 

图 P のネットつークを巧巧します這) i 
图この接境を自動的に閱おします任） 


_ 

I r 閉じるも） 1 


これでインターネットの接続は完了です。 


続いて 、 「Windows Update 」 を実行して Windows を最新の状態にしましよう （••► P .34)。 
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ネットワークプ□ファイルを手動で作成ずる場合 


参 • • • > 


1 r ネットワークに接続 J ウインドウの r ネットワークと共ちセンターを開き 
ます J をク U ックします。 



「ネットワークと共有センター」ウインドウび表示されます。 


Z r ワイヤレスネットワークの管埋 J をクリックします。 





口間必 

CX 

■'V| な " ネットつークと兵ち它ンター 

，い *11 «ま 

ク 1 



ネジトワークと共有 t ンター 


フル マップを表示 


み 




FMV-PC 

(このコンピユータ） 


インター丰ジト 


接糕または不ジ トつークのた 
ットアップ 

ネジトワーク巧爲の管理 
を断と传復 


巧括されていません 


ワイたレス本ットワークはか用巧能です. 
ネジトフークに接拐 


Windows フアイアウオー J レ 
インターネットオプション 


「ワイヤレスネットワークの管理」ウインドウび表示されます。 
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3 r 追加 j をク u ックします。 



4 「ネットワークプ□ファイルを手動で作がします j をクリックします。 



t 一，!!!！ワイたレスネットワークに手動で援爲します 
どのよラなちまでネジトワークを追加しますか？ 


このコンピユータのを回にあるネットワークを追加します (A) 

ペー 現なか用巧おなネジトワークの一示され、ネットワークの1つに接爲でき 
ます，盛民すると、ネツトつークのプロフアイ J レがコンピユータにが巧されま 

す. 





5： 

ネットワークプ□ファイ J しを手動で作ぶします (M) 1 

巧しレかットつークプ□ファイルを作巧したり、既巧の^ジトワークをお索し1 
て、そのネジトワークのプ□ファイ J レをコンピュータにがをすることがでさま 
す.ネットワーク名口 SID) およびセキュリティキー啓些する場合）がねかっ1 
ている必要がをウます. 1 

1 






A アドホックネットワークを追加しますに） 

*■1フアイ J レまたはインターみット接镜をな有するための一持的なホジトフークを作 
巧します。 


[ キ r>lz ル1 
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5 o I 〜 V の設定を行い、 包 r 次へ J をクリックします。 

I 「ネットワーク名」に P .23 で記入した「ネットワーク名 ( SSID)J を入力します。 
n 「セキュ IJ テイの種類」「暗号化の種類」に、 P .23 で記入したお使いの無線 LAN アクセスポ 
イントの設定を選択します。 

m 「セキュ IJ テイキーまたはパスフレーズ」に P .23 で記入した「セキュ IJ テイキーまたはパス 
フレーズ」を入力します。 

W 「この接続を自動的に開始します」の[□をク IJ ックし、图にします。 

V 必要に応じて「ネットワークびブ□ー ドキャストを行っていない場合でも接続する」の[□を 
ク IJ ックし、图にします。 



r パスフレーズの文字を表示する」の 
I □をクリックし にす ると、入力 
している「セキュリティキーまたはパ 
スフレーズ」の夕字を表示することが 
でさます。 


終醒） 

無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ機能を設定していない場合 

無線 LAN アクセスポイントのセキュ U ティ機能を設定していない場合は、「セキュ 
リティの種類」を「認証なし（オープンシステム)」に変更してください。 

「暗号化の種類」、「セキュ IJ ティキーまたはパスフレーズ」は入力する必要はあり 
ません。 

なお、インターネットに接続した後は、無線 LAN アクセスポイントのセキュ IJ ティ 
機能を設定することをお勧めします。 

セキュ IJ ティ機能の設定ち法は、無線 LAN アクセスポイントに添付の取扱説明書 
をご覧ください。 
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r 接続します j をクリックします。 


レ J ，•ゴワイがレスネットつークに手固で巧括します 


P°-1l B 幽 


正萬に-， ■ — ，■を追加しました 



♦ 搔ちの設定を変更します仕！） 

巧爲のプ□ノてテイを巧き、設定をを更します • 



接続でさると、ネットワーク名 (SSID) のち側に「接続」といラメッセージび表示されます。 


1 画面ち上の ra をクリックし、表巧をれているすべてのウィンドウを閉じ 
て < ださい。 

これでインターネットの接続は終了です。 

続いて 、 「Windows Update 」 を実行して Windows を最新の状態にしましょう （ ••►P.34 )。 
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5 Windows を最新のが態にずる 

インターネットに接続できるようになったら、 Windows を最新の状態にします。インター 
ネットに接続した状態で 「Windows Update」 を実行してください。 


[Windows UpdateJ とは 


[Windows Update 」 は、 Windows を常に最新の状態に整えるマイク□ソフト社び提供するヴポート 
機能です 。 [Windows UpdateJ を実行すると、 Windows やソフトウェアなどを最新の状態に要新- 
修正でさます。 最新の状態にすることにより、ウイルスび侵入したり、不正アクセスされたりするセキュ 
U テイホールをなくすための対策（パッチをあてると言います）もされます。 


媛晕要. 

「Windows Update 」 に〇し、て 

「Windows UpdateJ でマイク□ソフト社から提供されるプ□グラムについては、弊社びその内容 
や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するちのではありませんのでご了承ください。 


P POINT 

r 情報バー」という画面び表示されたら 

「日 K 」 をク IJ ックします。 


ブ□ー ドバンド環境でのご利用をお勧めします 

インターネットに接続して更新情報を確認するため、ブ□ー ドバンドの環境でお使いになることをお勧 
めします。 

ブ□ー ドバンド環境外でご利用になると、最新の状態へ更新する作業に多くの時間を必要とする場合 
びあります。 
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はじめて [Windows UpdateJ を実巧する 


ここでは、初めて 「Windows Update 」 を実行する場合の手順を説明します。 

1 インターネツトに接続します。 

Z ©( スタート）一 r すべてのプ□グラム J 一 [Windows UpdateJ をクリツ 
クしまず。 

「Windows Update 」 ウインドウび表示されます。 

3 rwindows UpdateJ ウインドウの r 他の製品の更新プ□グラムを取得し 
ます J をク U ツクします。 

初めて 「Windows UpdateJ を行う場合は 、 「Microsoft UpdateJ のインストールを行います。 
「Microsoft Update 」 はマイク□ソフト社製品を最新の状態に更新、修正します。 



この後の画面例については、情報び更新され、画面の一部やメニューの項目などび異なる場合びあ 
ります。あらかじめご了承ください。 
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or 使用条件 j をクリックし、表示される r マイク□ソフト®用条件 J ウイ 
ンドウの内容をよくご質になつた上で、ま用を件に同意します。 J をク 
リックして图にし、 包 r インストール J をクリックします。 

次のような画面び表示されない場合は 、 Internet Explorer [インターネットエクスプ□—ラ]画 
面ち上のをク IJ ックして画面全体を表示してください。 

「マイク□ソフト使用条件」ウィンドウは、内容をご覧になった後、画面ち上の!^をク IJ ック 
して閉じて < ださい。 



r ユーザーアカウント制御 J ウィンドウが表示をれた S 、 r 続行 J をクリック 
します。 







































6 [Windows UpdateJ ウインドウが表示されます。この後は、画面の指示 
に従って操作してくだをい。 

「Windows UpdateJ ウインドウび表示されなかった場合は、「手動で 「Windows Update 」 を 
実行する」 （••► P .37) を参照して、更新プ□グラムのインス!-ールを行ってください。 



(画面は機種や状況により異なります) 


手動で [Windows UpdateJ を実行ずる 

このパソコンのご購入時の状態では、インターネットに接続しているときに 「Windows Update 」 び 
自動更新されるよラに設定されています。ただし、長期間パソコンを使わなかった場合や、パソコンを 
ご購入時の状態に戻した場合などは、手動で 「Windows UpdateJ を実行することをお勧めします。 
「Windows Update 」 の手動更新は、次の手順で行ってください。 

1. ©(スタート）一「すべてのプ□グラム」一 「Windows Update 」 の順にク U ックします。 

2. 「更新プ□グラムの確認」をク IJ ックします。 

3. 更新プ□グラムびある場合は、「更新プ□グラムのインス!-ール」をク IJ ックします。更新プ□グ 
ラムびインス I -ールされます。 

4. 画面右上の图をク IJ ックし 、 「Windows UpdateJ ウィンドウを開じます。更新プログラムによっ 
ては、再起動び必要な場合びあります。表示される画面の指示に従って<ださい。 


j 三続いて、 FMV を最新の状態にしましよう （••► P .38)。 
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6 FMV を最新のが態にずる 


r アップデートナビ」を実行すると、インターネットを経由して製社び推奨する最新情報を 
確認し、お使いのパソコンを、より安定して動作するお勧めの状態にします。 


r アップデートナビ J を実行する 


ク poiisnv 

ブ□ー ドバンド環境でのご利用を推奨します 


インターネットを利用して更新情報を確認するため、ブ□ードバンドの環境でお使いになること 
を強く推奨します。推奨環境 iu 外でご利用になるとソフトウェアの規模によっては、最新の状態 
へ更新する作業に多くの時間を必要とする場合びあります。 

省電カモード時はご利用できません （ B 旧 L 0 MG シリーズ 、 BIBLO LOOX ) 

通常モードに切り替えて「アップデートナビ」を実行してください。省電カモードについては、 
©(スタート）一「すべてのプ□グラム」一「省電カユーテイ IJ テイ」— ► 「ヘルスの順にク IJ ッ 
クして表示される説明をご覧ください。 

1 r パソコン準備ばっちりガイド J が表示されていない場合は、デスクトップ 
画面ち側にある@(パソコン準備ばっちりガイド）アイコンをクリックしま 
す。 

Z 〇 r パソコン準備ばっちりガイド J の r アップデートナビ J をクリックし、 
包 r 実行する J をクリックします。 


〇 


g パソコンち巧ばつちりガイド（2.2.1.0) 


搜 


パソコシ準備ばつち0ガイド 


ブ7—クについて：このパソコンをを。してお巧いいただくために必きなを隹ををしまず， 


[ fli はじめに 


必す実庞してください- 


西面で見る7ニユのレ 


|參インタ-ネット 


JEJ 


n マイリカバリ 


あまに応じて実おしてください 




曲儲您 


化；1ザ-7做卜巧《 


喊 ® メニュ - 


し巧了ずる J 


アップデートナビ 


ここでは、實±ほが提供するサポート機能「アップデートナ 
ビ J を実行します。アップデートナピは、インターネットを 
通じて、冨±通が推奨ずる最巧情報を確誌し、パソコンをお 
勧めの状態にすることげできます。 

r アップデートナビ」は、ご購入時は、自動のにき新情報を 
巧記するよう設をされていまず。したげつて、使い始めると 
きに一度実施すれば、をはこの操作を媒り返す必要はち0ま 
せん。 


操作方法 


. 画面下の[実巧する]をクリックします。 

巧めて起動した場合は、「ご利巧になる上でのごま意 J 
面巧げ夫志ホれホす.フの曰 W おし一紀動した房含は.夫 


デートナビ J をを里)するには、[実行する]をクリックしてくだ; 


巧ねつたら、ちメニユーかち[たキユリテイソフト]をクリジクして' 


だ 

優 


実行する I 


〇 

「アップデートナビ」び起動します。 


(画面は機種や状況により異なります) 


3扫 




















































3 r ご利用になる上でのご注意 j の画面が表示された S 、 内容をよくお読みに 
なり、 r 承諾する J をクリックします。 

「承諾しない」をク IJ ックした場合、「アップデートナビ」はご利用いただけません。 



4 r アップデートナビ J が最新情報を確認します。しば S くお待ちください。 



検出に時間がかかる場合びあります 

お使いの機種や状況によっては、「アップデートナビ」び最新情報の確認を完了す 
るまでに2日分程度時間びかかる場合びあります。「アップデートナビ」び最新情 
報の確認を完了するまで、しばらくお待ちください。 


5 更新をお勧めする新しいソフトウェアがある場合は、ソフトウェア名が一覽 
で表示をれます。 

必要に応じて、概要をご覧ください。更新したくない項目びある場合は、その項目の左にある P 
をク IJ ックして、 r にします。通常は、すべての項目を更新することをお勧めします。 



(これ於降の画面は機種や状況により異なります） 

P POINT 

r お使いの環境びお勧めの^犬態です」の画面び表示されたら 

「閉じる」をク IJ ックし、「アップデートナビ」を終了します。 
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r 更新開始 j をクリックします。 



「更新開始確認」ウィンドウび表示されます。 


g 感量要み 

r 更新開始確認」ウィンドウが表示された5 

「アップデートナビ」は、「更新開始確認」ウィンドウに表示されるソフトウェアと 
ウインドウを全て終了させてから、更新する必要びあります。 



〇 画面も下の通知領域にある国 （ FMV ランチヤー）をちクリックし、 0 表 
巧されるメニューか S 「終了 J をクリックします。 



「 FMV ランチヤー」び終了します。 


P POINT 

「 FMV ランチャー」び通知領域に表示されていない場合は 

画面ち下の通知領域にある H をク U ックしてください。国び表示されます。 











































8 or ウエルカムセンタ ー j ウインドウのも上にある图をクリックし、 包 r パ 
ソコン準備ばっちりガイド J の r 終了する J をクリックし、 0 r 更新開始の 
確認 J 画面の n まい J をクリックして<ださい。 

「ウエルカムセンター」ウインドウ、「パソコン準備ばっちりガイド」び終了し、「アップデートナビ」 
の更新び始まります。 



(画面は機種や状況により異なります) 


9 パソコンの巧起動を要おするメッセージが表示された場合は、 r はい J をク 
■ J ックします。 

パソコンび再起動し、更新び完了します。 

メッセージび表示されない場合は、これで更新は完了です。 


r アップデートナビ J による FMV の更新 

このパソコンのご購入時の状態では、インターネットに接続しているとさに「アップデートナビ」び自 
動で最新情報を通知するよラに設定されています。画面ち下の通知領域にメッセージび表示されたら、 
画面の指示に従って更新をしてください。 

ただし、長期間パソコンを使わなかった場合や、パソコンをご購入時の状態に戻した場合などは、手動 
で「アップデートナビ」を実行することをお勧めします。 

「アップデートナビ」を手動で更新をするには、次の手順に従ってください。 

1. 画面ち下の通知領域にある湯（アップデートナビ）をちク IJ ックし、表示されるメニューから「富 
±通へ最新情報を確認」をク IJ ックします。 

2. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


j 三続いて、セキュリティ対策ソフトの初期設定をしましよう （••► P .42)。 
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7 セキュリティ対策ソフトの初期設定をずる 


パソコンをコンピュータウイルスから守るため、セキュリティ対策ソフトの初期設定を行つ 
て < ださい。 


このパソコンに用意をれているセキュリティ巧策ソフト 

このパソコンには、様々な機能を備えた総合的なセキュ U ティ対策ソフト [Norton Internet Security 
[ノートンインターネットセキュ U ティ]」び用意されています。 

なお、セキュ U ティ対策ソフトをご自分でご用意されるちは、 LU 降の操作は必要ありません。 
お使いになるセキュ U ティ対策ソフトの初期設定を行った後、「家族で安必して使うための機能」へ進 
んでください。 （••► P .47) 


應妻) ^ 

ウイルスち[策ファイルのアップデート期限 

このパソコンに用意されているセキュ U テイ対策ソフトは、初期設定び完了してか 
6 90曰間はウイルス対策ファイルのアップデートび利用でさます。その後ち使い 
続けるには、更新の手続さ（有料）び必要です。 

なお、ウイルス対策ファイルのアップデートを行ラ場合には、必ずインターネット 
に接続してから操作を行つてください。 


rNorton Internet SecurityJ の初期設定をする 


■ rNorton Internet SecurityJ をインストールする 



他のソフトウェアを終了してください 

インス!-ール終了後、自動的に再起動します。他のソフトウェアをお使いになって 
いる場合は、終了してからインス!-ールしてください。 
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1 o r パソコン準備ばっちりガイド j の「セキュリティソフト J をクリックし、 
包 r 実行する J をクリックします。 


〇 


g バソコン塞但ばつちりガイドロ. 2.1.0) 


樓 


パソコシ準備ばっちりガイド 


パソコン寞巧ばつちりカイドでは、バソコンを使うために必要な設定や它キユリテイ対策などの担作を厭岳に 
ご室内しまず.ぜひ、このガイドを使つて、バソコンを使ラための董《をばつち0なめてください. 

V 7-クについて：このバソコンををむしてお使いいただくためにぶまな蓮«を示します • 


はじめに 


必す実能してください- 


W 西面で見る7二 i 


!• イシタ-ネット 


I 曲 おお LAN 


[[0たキユ U テイソフト 


由マイ。: 


敦 

Iカバリ 


必要に巧じて実庞してください- 


〇 メール I 


Iが指巧關£ 


[% Iザ-? J の卜制巧 ) 


職@メニュ - 


] 


它キユ U テイソフト 


ここでは、它キュリティ対策ソフト [Norton Internet 
Security J (ノートシインターネット它キュリティ）の初巧 
設定を行い、使えるよラに準おします。 

インターネットに接続しない場合も、データによるウイルス 
感染を防ぐため、たキュリティ対策ソフトの初巧設定を実施 
することをお勧めします。 

なお 、 「Norton Internet Security J な外のセキュリティ 
対策ソフトをお使いになる場合は、この操作はとばして、左 
側のメニューから[ユーザー登録]をクリックしてくださ 


し、。 


■ Norton Internet Security 


感) 


rNorton Internet SecurityJ の初期設定田芭めるには、[実行する]をク 乂 


実行する 


巧ねつた5、左«»のメニューか5 [ユーヴー登録]をクリックしてくださし で¬ 


り 


〇 


(画面は機種や状況により異なります) 


Z r ユーザーアカウント制御 J ウィンドウが表示をれた6、 r 続行 J をクリック 
します。 

〇 rNorton Internet Security のインストール J ウィンドウが表巧されて 
いる間、そのまましば S < お待ち<ださい。 

「Norton Internet Security 」 をインストールしています。インストールび終了すると 、 「Norton 
Internet Security のインストール」ウィンドウび自動的に閉じます。 



4 

5 


r パソコン準備ばっちりガイド J の胃をクリックします。 


デスクトツプにある國 （Norton Internet Security ) をクリックしま 
す。 


[Norton Internet Security 」 の画面び表示されます。 
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r 設定 j をクリックします。 



P POINT 

「リスクあり」と表示されてもパソコンの故障ではありません 

ウイルス対策ファイルび長期間更新されていない場合や、パソコンのスキャンび完了していない 
と、 「 IJ スクあり」と表示される場合びあります。パソコンの故障ではありません。 

表示された画面の内容をご覽になり、 r 次へ J をクリックします。 



慰 Norton Internet Security 


Norton "Internet Security 


こ胁トジョンの Norton Internet Securi かはわ客樣削!ま入したコンピュータ、イトドたアデバイス、リフトウェアバンドル、 
サーピスじ巧属しています。 Norton Internet Securi かはウイルスやその地のリス功ヴ村るオールインワン防止を提巧しま 
す。巧設情報をを巧する期間巧定のをき斤サーピスび巧届しています。 


あと巧ステップかで]ンむ-娟巧護できます。続行するにはじか]を州ックします。 



图はい、 Norton Community Watch にき加します。遥巧しを t キュリティやアブリケーンヨンのデ-夕をシマンテックなに自め 
括化することじよって当化がオンラインの皆様を守れるように協力くださいお資 

ブライ/松ーポリシ- 



r ユーザーアカウント制御 J ウインドウが表示をれた S 、 r 続行 J をクリック 
します。 


巧用許諾契約の画面が表巧された S 、 内容をご質になり r 同意する J をクリツ 
クしまず。 















10 〇巧〇 日の更新ヴービスを続ける j が善になっていることを確認し、 包 「次 
へ J をクリックします。 



インターネットに接続している場合 
手順11 へ進んでください。 

与インターネットに接続していない場合 
手順14 へ進んでください。 

11 「 Norton アカウント J 画面が表巧をれた S 、 何も入力せずに [ 次へ J をク 

■ J ツクします。 



画面の内容は 
変更しないでください。 


【が盛夏 遍 

Norton アカウントは後か5作成またはサインインできます 

「Norton Internet Security 」 のインストールび完了してから、 Nort 日 n アカウン 
卜の作成またはサインインしてください。 

Norton アカウントの作成またはサインインのち法は、 「 Norton アカウントの作成 
またはサインインをする」 (- ► P .46) をご覧ください。 
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12 表巧される画面には何も入力しないで、 r 次へ J をクリックします。 


1〇 表示される画面には何も入力しないで、 r スキップ J をクリックします。 

14 r 完了 J をクリックします。 



しばらくすると、「更新サービス：残り9日曰。」といラメッセージび表示され、インス!-ールび完 
了します。 

P POINT 

r パソコン準備ばっちりガイド」を表示させてください 

次の操作に進むためには、タスクバーの「パソコン準備ばっちりガイド」をク IJ ックし、「パソ 
コン準備ばっちりガイド」ウインドウを表示させてください。 



■ Norton アカウントの作がまたはサインインをする 

1. デスクトップにある國 （ N 日け日 n Internet Security ) をク U ックします。 

2. 画面も上にある 「 Norton アカウント」をク IJ ックします。 

3. 表示された画面のメッセージに従って、アカウントの作成またはサインインを行ってください。 

■ お巧い合わせ巧 

「 No け on Internet Security 」 については、株式会社シマンテックにお問い合わせください。 

資願 

▼お問いをわせ先 

0『ヴ ポート & サービスのご 案内』 

-「困ったとき」^「ヴポート窓口に相談する」^「ソフトウェアのお問い合わせ先」 
続いて、家族でま，こ、して使うための機能についてご案内します （••► P .47)。 
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家族で安ぶ t して使5ための機能 

■ 青少年によるインターネット上のち害サイトへのアクセス防止について 

インターネットの発展によって、世界中の人とメールのやりとりをしたり、個人や企業び提供しているインターネット 
上のサイトを活用したりすることび容易になっており、それに伴い、青少年の教育にをインターネットの利用は欠かせ 
なくなっています。しかしなびら、インターネットには違法情報や有害な情報などを掲載した好ましくないサイトをを 
在しています。 

特に、下記のようなインターネット上のサイトでは、情報入手の容易化や機会遭遇の増大などによって、青少年の健全 
な発育を阻害し、犯罪や財産権侵害、人権侵害などの社会問題の発生を助長していると見られています。 

-アダルトサイト（ポルノ画像や風俗情報） 

-出会い系サイト 
-暴力残虐画像を集めたサイト 
-他人の悪□や i 非謗中傷を載せたサイト 
-犯罪を助長するよラなサイト 
-毒物や麻薬情報を載せたサイト 

サイトの内容び青少年にとっていかに有害であってを、他人のサイトの公開を止めさせることはでさません。情報を発 
信する人の表現の自由を奪ラことになるからです。また、曰本では非合法であってを、海外にを在しその国では合法の 
サイトをあり、それらの公開を止めさせることはでさません。 

有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないよラにするための技術び、「フィルタ IJ ング」といわれるをので 
す。フィルタ U ングは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、情報受信側で有害サイトの閲覧を制御する技術で、 
100%万全ではありませんび、多くの有害サイトへのアクセスを自動的に制限でさる有効な手段です。特に青少年の 
お子様びいらっしゃるご家庭では、「フィルタ IJ ング」を活用されることをおすすめします。 

「フィルタ U ング」を利用するためには、一般に下記の2つの方まびあります。 

「フィルタ U ング」はお客様個人の責任でご利用ください。 

1. パソコンにフィルタリングの機能を持つソフトウェアをインストールする。 

2. インターネット事業者のフィルタリングサービスを利用する。 

これらのソフトウェアのインス I -ール方法やご利用方法については、それぞれのソフトウェアの説明書またはヘルプを 
ご確認ください。 

なお、ソフトウェアやサービスによっては、「フィルタ U ング」機能を「有害サイトブ□ック」、「有害サイト遮断 」、 rweb 
フィルタ」、「インターネット利用管理」などと表現している場合びあります。あらかじめ機能をご確認の上、ご利用さ 
れることをおすすめします。 

FMV には、 「 i - フィルター」び用意されています。 

ご利用期間3日曰間の体験版となっていますので、ぜひお試しください。 
利用開始から3日日間を超えてご利用になる場合は、継続利用の登録（有償） 
を行うか、市販のフィルタ U ングソフトウェアをご購入の上、ご利用くださ 
い。 

「 i - フィルター」のインス!-ール方法やご利用方法については、 を] 『画面で 
見るマニュアル』をご覧ください。 

を 『画面で見るマニュアル』 

一「7.添付ソフトウェアー覧（読み別)」一 「 FGHIJ 」 一 「 i - フイ 
ルター」 


[参考情報] 

-社団法人電子情報技術産業協会のユーヴー向け啓発資料「パソコン-サポートとつさあラ方法」 

•デジタルアーツ株式会社 （ i - フィルター提供会社）「フィルタ U ングとは-家庭向けケーススタディー」 

■ Windows Vista の H 呆護者による制限 J 機能について （Windows Vista Business を除く） 

Windows Vista の「保護者による制限」機能を利用すると、パソコンでテ供び遊べるゲーム、使用できるプ□グラム、 
アクセスでさる Web サイト、および時間を制限-管理することびでさます。 

「保護者による制限」は、©(スタート）^「コント□ールパネル」一「ユーヴーアカウントと家族のためのま全設定」 
にある「保護者による制限」で設定することびでさます。 

詳しくは、 Windows のヘルプを表示し、「制限」で検索して「保護者による制限を設定する」をご覧ください。 



続いて、ユ-ザ-登録をしましょう （••► P .48)。 
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8 ユーザー營録をずる 


お客様の情報、およびご購入いただいた FMV の機種情報を登録していただくことでお客様 
1人1人に、よりきめ細かなサポート•サービスをご提供いたします。できるだけ早く、ユー 
ヴー登録をすることをお勧めします。 

■ユーザー登録をすると 

•お客様専用の「ユーヴー登録番号」と「パスワード」び発行されます。 

• 自動的に 「 FMV ユーヴーズクラブ AzbyClub [アズビィクラブ]」の会員に登録されます。 
《 AzbyClub とは、お客様に FMV を快適にご利用いただくための会員組織です。入会金、年会費は無 
料です （2 年目降も無料)。 

■ユーザー登録をするには 

インターネットに接続していないちや、ホームページによるユーヴー登録びご利用できないちは、 
0『ヴポート&ヴービスのご案内』をご覧になりユーヴー登録をわってください。 

ホームページからユーヴー登録びでさるちは、次の操作を行ってください。 

I 〇 「パソコン準備ばっちりガイド J の「ユーザー登録 J をクリックし、 0 r 実 
巧する J をクリックします。 



e 


(画面は機種や状況により異なります) 


Z この樹ま、表示される画面に従って操作してくださし、。 


參願 

▼ユーザー登録について詳しくは 
0『ヴポート&サービスのご案内』 

-「ユーザー登録*特典」 

<三続いて、パソコンの状態を保存（マイリカバリ）しましょう （••► P .49)。 


4扫 











































パソコンのが態を巧をずる 
(マイリカバリ） 


今まで設定したパソコンの状態を「マイリカバリ」を使って保存しておくと、いざといラと 
きに復元できるので安/こ\です。ここでは、「マイ IJ カバ IJ 」 でディスクイメージを D ドライ 
ブに作るち法を簡単に説明します。 

夕 POINTV 

ディスクイメージとは 

八ードディスクに格納されたあらゆる情報のコピーび保存されているファイルです。「マイ IJ 力 
バ IJ 」 では、 C ドライブのデータをまるごとディスクイメージとして D ドライブなど C ドライ 
ブ外の他のドライブに保存します。 

參願 

▼ 「マイリカバリ」の使い方について 
0『トラブル解決ガイド』 

一「大切なデータを保存する（バックアップ)」一「まるごとバックアップするには「マイリ 
カバリ」」 


竣重要 

すべてのデータのノ くックアップ/復元を保 arr るらのではありません 

「マイリカバリ」は、すべてのデータのバックアップ/復元を保証するちのではあ 
りません。また、著作権保護された映像（デジタル放送の録画番組など）や音楽な 
どはノ くックアツプ/復元でさない場合びあります。 


1 〇 r パソコン準備ばっちりガイド J の r マイリカバ ijj をクリックし、 0 r 実 
行する J をクリックします。 


〇 



e 


「マイ IJ カバ IJ 」 び表示されます。 


(画面は機種や状況により異なります) 
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r マイリカバ ijj の r つくる j をクリックします。 



作成ずるデイスクイメージにがけるコメントを入力し、 r 次へ J をクリック 
します。 



例：セツトアップをした後 


roKj をク IJ ックします。 



パソコンび再起動します。「ディスクイメージの作成」といラ画面び表示されるまで、しばらくお 
待ちください。 

















































































5 ro ドライブにつくる j をクリックします。 

養願 

▼ D ドライブ m 外にディスクイメージを保存する場合 
0『トラブル解決ガイド』 

-「大切なデータを保存する（バックアップ)」一「まるごとバックアップするには「マイリ 
カバリ」」 



6 r これか S デイスクイメージをつくります。 J という画面が表示された S 、 r 次 
へ J をクリックします。 



7 r 実行 J をクリックします。 

終了までの時間表示び増えることびあります。これは、途中で終了時間を計算し直しているためで 
す。約3日％終了するまでは、残り時間び正確に表示されない場合びありますのでご了承ください。 

8 r ディスクイメージを作がしました。 J と表示された S 、 「完了 J をクリック 
します。 

パソコンび再起動します。 

これで、「マイ U カバ U 」 で作成したディスクイメージび D ドライブに保存されました。 
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- I マット アップは 
じ ずべて完了しましたか？ 

このマニュアルで説明してきたパソコンの準備がずベて完了しているか確認してください。 

再確認の項目や、完了していない操作については、各参照先に戻って再度確認と操作をしてくださし、。 





口 〇 Windows のセットアップ 

••► P .2 

口 〇 r 化ず実行してください J を実行する 

••► P .12 

□ 〇 r 画面で見るマニュアル J の準備をする 

••► P .18 

n 〇 インタ—ネットち続の設定をする" ►P.SO n 


口 ©Windows を最新の巧態にずる ••► P .34 - 

インターネットに 
-接続しない場ち 
必要ありません。 

p~~| ©FMV を最新の巧態にする ••► P .38 - 

V 


I O セキュリティ巧策をする ••► P -42 


□ 

〇 ユーザー登録をずる 

••► P .48 

□ 

〇 パソコンの巧態を巧をする 

••► P .49 



ここまでの作業が終ると、パソコンの準備は完了です。 
























ffi いたい機能の 

準備をする 


ここまでの準備が完了したん目的に合わせて 
次のマニュアルをご覽ください。 




•を調節したい 
の明るさを調節したい 
1^11 を擅かしたい 
認証を使いたい 

_ (指紋センサー搭載機種のみ） 

IBBEEI を侍いたい 

_ (ワンセグチューブー搭載機種のみ） 

0® を使いたい 

( Fel に a ポ-卜搭載磯種のみ） 


> を見たい 


(テレビチューブー}含載機種のみ） 


im したい 


(テレビチューブー}替載機種のみ） 


◎ 


◎ 




その他、パソコンの取り扱いな 
どに関する情報はこのマニュアル 
をご覧 < ださい。 


MV テレビ操作ガイド 


(テレビチューナー搭載機種のみ添付） 



その他、テレビの機能に関する情報は 
このマニュアルをご覧ください。 
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『 || B || 面で見るマ—ュアル』 

II をミ舌。しよう/ 

パソコンを使ラ準備びできたけれど、操作びわか5ない。 

そんなとさは、マニュアルで操作ち法を探しましょラ。 

〇=^ 

マニュアルには、冊テマニュアルと電子マニュアル『画面で見るマニュアル』びあります。『画面で見るマニュ 
アル』には、冊テマニュアルに記載されていない情報やヴポート情報などび紹介されています。また、冊テマ 
ニュアルのデータも搭載されているので、わからないことを探すには、『画面で見るマニュアル』び便利です。 


『画面で見るマニュアル』の起動方法 


0 (スタート）一 r すべてのプ□グラム」一 「FMV 
画面で見るマニュアル」の順にクリックします。 



探し方はいろいろ！ ——「検索」、 r 目次」、 r 索引」、「力 


詳しい使い方は「使い方」 

テゴリ」の4つの方法でわか5ないことを簡単に調べ5れます。 



をご覧ください。 





はじめての人でち 
まぶ、! ——パソコン 
の基本操作、セキュリティ 
の基礎やバックアップ 
の方法についてアニメ ー 
シヨンで説明します。 駐] 



1—@ @ @ す 





苗ザ^ s 茜 t © 


卜，ブ ^^ ■じ* 



mm 看 R し *送〇 ggisH 

@ T - @0© 巧片 


を： BIBLO LOOX P シリーズをお使いの場合、「なるほどパソコン入門」の「マウス/フラットポイントの練割の「フラットポイントの練割はお使いになれません。 
マウスポインタを操作するには、スティックポイントを使います。 























































































































い 


ろいろなソフトウェアを 
使つてみよう/ 


どのソフトウェアを使えばやってみたいことがでさるのかねからない。 
そんなときは、「@メこユー」でソフトウェアを探してみましよう。 



「@ メニュー」を使うと、ソフトウェアを目的に合わせて簡単に探すことびできます。 



A 


\ @メニュー J の起動方法 




® (スタート）一 r すべてのプ□グラム」一 r @ メニュー」一 
r @ メニュー」の順にクリックします。 




♦ 9メ=ューの S 定 ヘルプ-■か化田じる-- 

的でが__ @ 


ホームべージ$見る 
JI ホームぺージを巧る(ホームベージ NI か） 
イホームべージを日本括に WR ずる 
A ホームベージを巧る（ゆ映像館） 

ぶインターネット/、ガキ$巧る 
J インターネットでち真を公 M する 
乂 FTP サーパーにファイルそ転送する 
4 有 SF なホームページの開 K を«巧ずる 

n 自分のホームベージを作って、 

V インターネットでな R ずる 



曲面の巧示に巧って入力していくた 
み nifty じ入をでそます。インターネットーザ' 
イールの巧をも自なででをます。すでにを S 
の方も、ここから巧な巧までホます。 






(画面は機種や状況により異なります） 


〇 カテゴリを選択しまず。 

i 

© 表示された目的か S やってみたいことを選択しまず。 

i 

© にのソフトを使う」をクリックしてソフトウェアを起動しまず。 


ソフトウェアに関する 
説明やマニュアルを 
見ることができます。 


P POINT 

©(スタート）一 r すべてのプ□グラム」に登録されていないソフトウェアを使う 


「すべてのプ□グラム」に登録されていないソフトウェアらあります。登録されていないソフトウェアを使い 
たいとさは、「このソフトを使う」をクリックし、表示される画面の指示に従って操作すると、「すべてのプロ 
グラム」に登録されます。 









































































補ち情報① 


r テレビの初期設定 J ウインドウび表巧された場合 

パソコン起動時に「テレビの初期設定」画面び表示されたり、デスクトップにテレビの初期設定アイコ 
ンび表示されたりする場合はテレビの初期設定をする必要びあります。 

テレビの初期設定は、コンピュータ名を半角英数宇 ( a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) に変更してから、 「 Di 呂 itatVbox 
[デジタルテレビボックス]」の初期設定を行つてください。 

「テレビの初期設定」ウインドウび表示されない場合や、デスクトップにテレビの初期設定アイコンび 
表示されない場合は、 iU 下の操作は必要ありません。 


テレビの巧巧設定 


麵綻畑 靴が了しませんでした。 


1 >コンピュータるを半ち英数宇にま更して再起めする 
2> デス。トップじある「テレ肋)巧觸さ定 J アイ〕ンを如》クする 
詳しくは、みのにュアルをご度ください。 

『スタ-トガイにセ》トアップ漏 J 巻末の「補足I店報① J 


■roKJ を如ツルてかトジを閉化から巧じ進んでください。 


[T^ 


コンピュータちをを更ずる 

1. ©(スタート）一「コント□ールパネル」の順にク IJ ックします。 
「コント□ールパネル」ウインドウび表示されます。 

2. 「システムとメンテナンス」をク IJ ツクします。 


1 口]同-]^! 
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3. 「システム」をク IJ ックします。 

4. 「設定と変更」をク IJ ックします。 

次のよラな画面び表示されない場合は、「システム」ウィンドウ画面ち上の^をク IJ ックして 
画面全体を表示してください。 



己.「ユーヴーアカウント制御機能」ウィンドウび表示されたら、「続行」をク IJ ックします。 

「システムのプ□パティ」ウィンドウび表示されます。 

6. 「コンピュータ名」タブにある「変更」をク IJ ックします。 



「コンピュータ名の変更」ウインドウび表示されます。 
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「テレビの初期設定」ウィンドウび表示されていたら、「日に」をク IJ ックします。 
デスクトップにある S (テレビの初期設定）をク IJ ックします。 

「テレビの初期設定」の起動メッセージび表示されます。 

「実行する」をク IJ ックします。 



4. 「ユーヴーアカウント制御機能」ウインドウび表示されたら、「続行」をク IJ ックします。 


7. 「コンピュータ名」に入力された文字を削除して、半角英数字 （ a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で新し 
いコンピュータ名を入力します。 


艮凝重讓卷 

必ず半角英数字 （ a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で入力してください 

コンピュータ名は半角英数字 （ a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 日〜 9) で入力してください。けな 
どの記号は入力しないでください）半角英数字 （ a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で入力し 
ないと、パソコンび正常に動作しなくなる可能性びあります。 



必ず半角英数字 （ a 〜 
で入力してください。 


8. 「日 K 」 をク IJ ックします。 

「コンピュータ名/ドメイン名の変更」ウィンドウび表示されます。 

9. 「日 K 」 をク IJ ックします。 

10. 「システムのプ□パティ」ウィンドウの「閉じる」をク IJ ックします。 
再起動を要求するメッセージび表示されます。 

11. 「今すぐ再起動する」をク IJ ックします。 

パソコンび再起動します。 


rOigitalTVboxJ の初期設定をずる 


12 3 
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己.テレビの初期設定び始まります。そのまましばらくお待ちください。 

6. IT テレビの初期設定」び完了しました。」と表示されたら、 rOK 」 をク IJ ックします。 

パソコンび再起動します。 

7. デスクトップにある(パソコン準備ばっちりガイド）をク IJ ックします。 

引さ続き IT 必ず実行してください」を実行する」 手順11 (••► P .1 己）からパソコンの準備を 
再開してください。 


磯 重屡 • 

r テレビの初期設定び正常に終了しませんでした」と表示されたら 

「 OK 」 をクリックしてメッセージ画面を閉じ、再度「コンピュータ名を変更する」 
(••► P . 己 6) から設定し直してください。設定し直す際に、必ず「コンピュータ名」 
び半角英数字 （ a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) になっていることを確認してください。 
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補ち情報® 


今までおほいになつていたパソコンの設定を巧巧する場合 

このパソコンには、今までお使いになっていたパソコンの設定や必要なデータの移行をガイドする 「PC 
乗換ガイド」というソフトウェアび用意されています。 

移行でさる主なデータは下の通りです。 

-7イドキュメントやデスクトップ上のファイル 

• Windows ® Internet Explorer ® 7の設定やデータ 

• Microsoft ® Office Outlook ® 2日日7、 Microsoft ® Outlook ® Express (お使いになっていたパソ 
コンの日 S び Windows Vista 外)、 Microsoft ® Windows ® メール（お使いになっていたパソ〕 
ンの日 S び Windows Vista ) の設定とメールのデータを 

• すべてのユーヴーアカウント 

注：「@ メール」の設定やデータは移行できません。 Microso け® Outlook ® Express の下書きとゴミ箱のデータは移行できません。 


rpc ま換ガイド J をおほいになる上での注意 


• 今までお使いになっていたパソコンび、次の 0 S の場合のみお使いいただけます。 

- Windows Vista ® Ultimate 
- Windows Vista ® Home Premium 
- Windows Vista ® Home Basic 
- Windows Vista ® Business 
- Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
- Microsoft ® Windows ® XP Professional 
- Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 

•「 PC 乗換ガイド」は、すべてのデータの移行を保証するわのではありません。また、著作権保護され 
た映像 （ デジタル放送の録画番組など）や音楽などは移行でさない場合びあります。 

•「 PC 乗換ガイド」を実行すると、このパソコンに設定した情報やデータに、お使いになっていたパソ 
コンの情報び上書さされます。 

• Microsoft ® Windows ® 2000 Ftofessional をお使いの方は、インターネットや E メールなどの 
利用環境は移行でさません。 

•内蔵モデムび搭載されていない機種には、内蔵モデムを使ったインターネットの利用環境は移行でさ 
ません。 


rpc ま換ガイド J を巧う 

「 PC 柔換ガイド」については、 を! 『画面で見るマニュアル』をご覧ください。 

參願 

▼「 PC 乗換ガイド」 

を! 『画面で見るマニュアル』 

一「7.添付ソフトウェアー覧（読み別)」一 rPQRSTJ - 「 PC 乗換ガイド」 
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補ち情報® 


r プ□グラム警告 J や r セキュリティ警告 J ウインドウび表 
巧をれた6 


ご購入時にインス I -ールされている次の一覧にあるソフトウェアは、ネットワークに接続しても問題あ 
りません。「プ□グラム警告」や「セキュ U ティ警告」ウィンドウび表示された場合は、表示されたパ 
スと次の一覧にあるパスび同じであることを確認の上、「* * * * を許可する」などを選択してください。 
なお、お客様びソフトウェア会社のホームページなどを通じて、不具合の修正や大幅な機能改善などの 
アップグレードを行うと、ソフトウエアのパスび自動で変更されて一覧と異なる場合びありますのでご 
を意ください。 


プ□グラム名 

パス 

MyMedia 

C:¥Program FilesVFujitsuVMyMecliaVMyMecliaVMyMeclia.exe 

FMV ステーション Tool アプリケーション 

C:¥Pro 旨 ram FilesVFujitsuVMyMediaVMyMedia Server T 日日 L¥ 
FMVSTTool.exe 

MyMedia Server 

C:¥Pragram FilesVFujitsuVMyMediaVMyMedia Server T 日日 L¥ 
MyMediaServer.exe 

MyMediaServerHelper 

C:¥Program FilesVFujitsuVMyMediaVMyMedia Server T 日日 L¥ 
MyMecliaServerHelper.exe 

MyMediaServerTool 

C:¥Pragram FilesVFujitsuVMyMediaVMyMedia Server T 日日 L¥ 
MyMediaServerTool.exe 

ij モコンでインターネット〔ミち1〕 

C:¥Pro 旨 ram FilesVFujitsuVRbrowserVRbrowser.exe 

@映像館 Web ページを作るほ吕 〕 

C:¥Program FilesVFujitsuVNRSVWizardHTML.exe 

@映像館 i モード用 Web ページを作るは吕 〕 

C:¥Program Files¥Fujitsu¥NRS¥WizardCHTMLexe 

@映像館 EZweb 用 Web ぺージを作るじ勘 

C:¥Program FilesVFujitsuVNRSVWizarclEZweb.exe 

@映像館 Soft 巨 ank 用 Web ぺージを作るじ勘 

C:¥Program FilesVFujitsuVNRSVWizarclJSkyWeb.exe 

PowerUtility -リモート管理機能 

C:¥Pragram FilesVFujitsuVPowerUtilityVremoteVPUTLRADM.exe 


ミま]: U モコン添付の機種または DESKP 日 WER LX シ U- ズ 
ミち2 ; BIBLO L 日日Xを除く 
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補ち情報® 


『画面で見るマニュアル』の動作ま件 


0 S 

Windows Vista ® Home Premium 

Windows Vista ® Home Basic 

Windows Vista ® Business 

ソフトウエア 

Windows ® Internet Explorer ® 7 

Adobe ® Flash ® Player 9.0 

Adobe ® Reader ™ 8.1.0 

メモ IJ 

已 12 M 目！;!上 

発色数 

中 （16 ビット）上 

解像度 

1024 X 768ピクセル上 

上記の条件を満たさない解像度の場合、「なるほどパソコン入門」はお使いになれません。 

対象機種 

『画面で見るマニュアル』び搭載されている FMV シ U —ズ 

その他 

•初回起動時のみ 、 Windows Vista のユーヴーアカウントび「管理者」に設定されている 
必要びあります。 

-ご購入時に搭載している日 S でのみ動作保証します。 
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Memo 



Memo 



画面例およびイラストについて I 

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストび若干異 
なることびあります。また、ホームページなどの画面例については、情報び更新され、画面の一部やメニューの 
項目などび異なる場合びあります。 


製品や各部ち称などこのマニュアルでの呼び方について I 

このマニュアルでは次のように表記しています。 


製品名称/各部名称 

このマニュアルでの表記 

FMV-DESKPOWER 

FMV、DESKPOWER 

FMV-TE0 

FMV 、 TE0 

FMV-BIBL0 

FMV 、 BIBL0 

Windows Vista® Home Premium 

Windows または Windows Vista または Windows Vista Home Premium 

Windows Vista® Business 

Windows または Windows Vista または Windows Vista Business 

Microsoft® Office PowerPoint® 2007 

PowerPoint 2007 

Norton Internet Security 2008 

Norton Internet Security 

i- フイルター® 4 

i- フィルター 

FMV 画面で見るマニュアル VI.3 

画面で見るマニュアル 


商標および著作権について 


Microsoft 、 Windows、Windows Vista 、 Aero、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録 
商標または商標です。 

Adobe 、 Authorware 、 Flash 、 Reader および Shockwave は、合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登 
録商標です。 

◎nifty は、ニフティ株式会社の商標です。その他の各製品名は、各社の登録商標または商標です。その他の各製品は、各社の著作物です。 

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIIVHTED 2007 


スタートガイド 2 セットアップ編 

B 5 FJ -6191-01-00 

発行日 2 日 07 年 ] 2 月 
発行責任富±通株式会社 

干 10 日 - 7123 東京都港区東新橋 1- 日 - 2 夕留シティセンター 
Printed in Japan 


参このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。 
♦このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第 S 者の特許権および 
その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。 

参無断転載を禁じます。 

参落了、乱下本は、お取り替えいたします。 


@ 0711-1 


















サイドバ圓と 

カジ王ツトを 
巧用しよ 3 。 


※画面は機種や状況により異なります。 

サイドパー とは、「時計」や「カレンダー」などの 
便利な小道具（ガジェット）を表示させておく場所 
です。ここでは、とてち便利な 
2つのガジェットを紹介します。 


A 

い 



©nifty 


•FMV ランチヤーガジェット 

FMV ででをるいろいろなことを、ここから始 
められます。 


FMV ラシ，トー G 


[市雨: 


画 


@ゾニュ ー 


ゆった D 设定2 
を紙かんたん巧棒^え 
はじめよゴ直紫 E 居 
巧しち和映沒.配信 


- 『 FMV 画面で見るマニユ 
ア J レ』で調べたいことや 
「木ホ水木水水(；^胃 g ^)」 

などを直接入力し、検 
索でさます。 


•ここからいろいろなソ 
フトウェアを簡単にス 
タートでさます。 


• Azby C 山 b ガジェット 


インターネット上の AzbyClub か5送られて 
くる便利な情報を表示するガジェットです。 


害 ±通さ ま悄巧 
[ 01234 己 678 目]醉 
11/1111;り巧 fi に 
固 NEWS 

;扇圧が「台風並み 
图パソコン小ワザ集 
「迷蟲ールを、！ 
网 LAN/WAN ドライ 
パの幅正項目と 


•7 ジャンルの 
「時事ニュース」 

• 便利 ! お得！ 

「 AzbyClub 新着情報」 

•タイムリーな 
「新着 Q&A 」 

ユーザー登録をして□グ 
インをずると、さらに便利 
にお使いいただけます。 


サイドパ'-/ガジェットについて、詳しくは 巧 『画面で見るマニュアル』一 n . パソコンの基本」一 
「 Windows の操作」一「サイドバー/ガジェット」をご覧ください。 


「藻 


PRINTED WITH 

SOYINK 


大豆インキで印刷しています。 

このマニュアルは再生紙を使用し、 U サイクルに配慮して製本されています。 
不要になった斷ま、回収 • リサイクルに出してください。 
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T 4988618583374 


FSV 


スタ—ト ガイド® セツトアツプ編 
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